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वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1997 
का . आ . 187 ( अ ). - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्धारा राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट कम्पनी को अनुमोदित करती 
है और नीचे दी गई सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लिखित पात्र परियोजना अथवा स्कीम को उसकी अनुमानित लागत पर विनिर्दिष्ट करती है और उक्त सारणी 
के कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट अधिकतम लागत को भी विनिर्दिष्ट करती है जो कि धारा 35 क ग के तहत कटौती के लिए अनुज्ञात हो । 


- 


- 


- 


क्रम सं . कम्पनी का नाम 


सारणी 
परियोजना अथवा स्कीम और उसकी 
अनुमानित लागत 


धारा 35 क ग के 
तहत कटौती के 
रूप में अनुज्ञात 
की जाने वाली 
अधिकतम राशि 


1 


2 


4 . 47 लाख रु . 


1. नटको फार्मा लि . 

नटको हाऊस , रोड नं. 2, 
बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500033 
दि साऊथ इन्डिया पेपर मिल्स लि ., 
चिक्कायना मंत्र डाकखाना 
नंजारगुड - 571301 


मंडल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , 
गांव काबुरू, थेरूकुपलई मंडलम जिला - गुंटूर, 
आन्ध्र प्रदेश 
कर्नाटक के मैसुर जिले में चिक्कायना छत्र और 
बंचाली हुंडी ग्रामों में छत पर टैंक का निर्माण 
और पीने के पानी के लिए पाइपलाइन बिछाना 


6. 00 लाख रु. 


- 


- 


- - 


- - -- 


-- 


- 
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3 
कर्नाटक राज्य 
दि एसोसिएटिड सीमेंट घुमारबिन जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश 

572 . 46 GT. 
कम्पनीस लि ., सीमेंट 

में डिग्री कालेज के लिए भवन निर्माण,. 
59, 121, 997 a te 

उपस्कर उपलब्ध कराना और साज सज्जा 
45- 4600020 

ETI 
2. MR forfer RIGHT 79411HY # F # 716 HELYETTfufcuro 1997 - 98 i 1998 - 99 
वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी । 


7 


[ 7 . 10286 / 97. F . T . FT.- 15 /97 ) 

वी . के . सहगल, उप - सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th March , 1997 
S . O . 187( E ). --In exercise of the powers conferred by clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recomiendations of the National Committee hereby approves the 
company specified in coluinn (2 ) of the Table below and specifies the eligible project or scheme and the estimated cost thereof 
asmentioned in column (3) of the Table below and also specifies in the column (4 ) of the said Table , the maximum amountof 
such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC . 


Name of the company 


TABLE 
Project or Scheine and 
estimated cost thereof 


No. 


Maximum amount 
of cost to be allowed 
as deduction under 

section 35AC 


133 


(2 ) 


Natco Pharma Limited , Construction ofMandal Primary 

Rs. 4 , 47 lakhs. 
Natco House , Road No. 2 Health Centre, Kavunu Village , 
Banjara Hills, 

CherukupalliMandalam , Guntur 
Hyderabad -500033. 

District , Andhra Pradesh . 
The South India Paper Mills Construction of overhead tank 

Rs. 6 . 00 lakhs. 
Limited , Chikkayanachatra, and laying pipe linc for drinking 
P .O . Nanjargud -571301 , water project at Chikkayanachatra 
Karnataka State . 

and Banchallihundi Villages in 

Mysore District ofKarnataka. 
The Associated Cement Construction , equipments and 

Rs. 572 . 46 lakhs. 
Companics Limited , Cement furnishing of a building for 
House , 

Degree College atGhumarwin , District 
121,MaharshiKarve Road , Bilaspur, Himachal Pradesh 

Mumbai-400020 . 

2 . This notification shall remain in force for a period of two years in relation to assessment years 1997 -98 and 1998 
99 in respect of projects or schemes mentioned in the Table 


[No. 10286 /F .,No. NC - 15 /971 

V. K . ŞEHGAL , Dy. Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 


मई दिल्ली, 12 मार्च, 1997 


का . आ , 188 ( अ ), -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 8 अगस्त, 1995 
की अधिसूचना सं. का . आ . 713 ( अ. ) को संशोधित करती है , अर्थात् : --- 


उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं . 4 के सामने स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन, हैदराबाद के संबंध में कॉलम ( 4 ) में धारा 35 क ग के अन्तर्गत 
कटौति के रूप में अनुज्ञात लागत की अधिकतम राशि से संबंधित 27. 86 लाख रु. " शब्दों और आंकड़ों के लिए 42. 88 " लाख रु. " शब्द और आंकड़े 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ सं. 10287/ फा . सं. रा. स. - 15/ 97 ] 


वी . के . सहगल, उप सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th March, 1997 


S . O . 188 ( E ). - In exercise of the powers conferred by clausc (b ) of Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 
1961, (43 of 1961), the Central Governmenton the recommendations of the National Committee , hereby amends the notifica 
lion of Government of India , Ministry of Finance , (Department of Revenue ) S .O . 713 (E ) dated 8th August , 1995 , namely:--- 


In the said notification , in the Table, against serial number 4 relating to Sports Coaching Foundation , Hyderabad , in 
column (4 ) relating to the maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35AC, for words and figures 
"Rs. 27.86 lakhs" , the words and figures " Rs. 42 .86 lakhs" shall be substituted . 


[ No . 10287/ F. No . NC - 15/ 971 


V. K. SEHGAL , Dy. Secy. 
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